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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Bij exploot van (t.k.-)gerechtsdeurwaarder F. Meoli te Dordrecht d.d. 2 februari 2016, is op verzoek van 
de stichting WOONSTICHTING DE ZES KERNEN, gevestigd en kantoorhoudende te Abbenbroek, ge¬ 
meente Nissewaard,. 


AAN: de heer WILLEM VAN DER SLOT, geboren op 4 mei 1961, laatstelijk wonende te 

(3212 LA) Simonshaven, gemeente Nissewaard, aan het adres Beverwijkstraat 53, zonder bekende 
woon- en/of verblijfplaats, zowel binnen als buiten Nederland, 

BETEKEND: een proces-verbaal houdende executoriaal beslag onder de daarin genoemde derde. 
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